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PART III 
Irrigation Department 


ദർഘാസ്/ പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി1 - 24 / 08. 

2011 ഏപ്രിൽ 27 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേ 1 അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, മൈനർ ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ, കൊല്ലം 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് 

-- പൊതുമരാമത്ത്/ ജലവിഭവ 
വകുപ്പുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 16 - 5 - 2011 വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 
തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ വഴിയോ, നേരിട്ടോ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാ 
ലിൽ ഉ ാകുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫീസ്ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
ദിവസം അവധിയായാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ 

കാലാവധി 

അത് 

സ്വീകരിക്കുന്ന - തീയതി മുതൽ 
2 മാസം വരെയായിരിക്കും. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 3. 


ദർഘാസ് - പി. എം . 

തടയണയുടെ 


ചിറ 


പ്രവൃത്തിയുടെ 

പേര് - പുനർ 
ഈസ്റ്റ് - കല്ലട പഞ്ചായത്തിൽ 

ചിറ്റുമല 
തകരാറിലായ ഷട്ടർ പുതുക്കിപണിയും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും. 

അടങ്കൽ തുക 50, 000. 
നിരതദ്രവ്യം 1,250. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 300 


ദർഘാസ് പ്രമാണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 12 -5 -2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 
ദർഘാസ് പ്രമാണം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 16 -5- 2011, 4 മണിവരെ. 
ദർഘാസ്തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 16 - 5 - 2011, 4.30 മണിവരെ. 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - ഡി - യും ഉപരിയും. 
പ്രവൃത്തിതീർക്കേ കാലാവധി 2 മാസം. 
ജലവിഭവ 

വകുപ്പിലും 
ദർഘാസുകളെ 

- സംബന്ധിച്ച് 
നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


പൊതുമരാമത്ത് 

നിലവിലുള്ള 


വകുപ്പിലും 

എല്ലാ 


അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
മൈനർ ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ, 
കൊല്ലം. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി . ബി. 3 / 2011. 2011 ഏപ്രിൽ 25. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേ 1 ആലപ്പുഴ ജലസേചന വകുപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃ 
ത്തിക്ക് 19- 5- 2011- ന് വൈകുന്നേരം 3.30 മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കരാറുകാർ, നിലവി 
ലുള്ള 
ഉത്തരവുകൾക്ക് വിധേയമായി യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്നിവരിൽനിന്നും 
പ്രവൃത്തിയുടെ - പേരുവിവരം രേഖപ്പെടുത്തി 

മുദ്രവച്ചിട്ടുള്ള 
കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽമുഖേന ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ സർവ്വീസ് 
മുഖാന്തിരം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . തപാൽ വകുപ്പുമൂലമു കാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ 
കാര്യാലയം യാതൊരു കാരണവശാലും ഉത്തരവാദികളായിരിക്കുന്നതല്ല. അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക്താഴെ 
ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസറോ അദ്ദേഹം 

അധികാരപ്പെടുത്തി 
യിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 

ഹാജരുള്ള 

കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. അന്നേ ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത ദിവസം ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും 

തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 
നിബന്ധനകൾക്ക് മാറ്റമില്ല . 
ദർഘാസ് നമ്പർ 1/ ഇഇ / 2011 -12. 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് 2011- വർഷത്തേക്ക് തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ ചാനലിൽ തോട്ടപ്പള്ളി പൊഴിമുഖത്ത് നിന്നും 
മണൽതിട്ട മുറിക്കുന്ന പ്രവർത്തി. 

ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുക - 7.95 ലക്ഷം. 


- മറ്റ് 


നിരതദ്രവ്യം - 


19,900. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 1,500 + വാറ്റ്. 
കരാറുകാരുടെ തരം " സി മുതൽമുകളിലോട്ട്. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേ കാലാവധി 3 മാസം. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെകാര്യാലയത്തിൽനിന്നും ദർഘാസ് തീയതിക്ക് 7 
ദിവസം മുമ്പ്മുതൽ 16 - 5 - 2011- ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത വില (മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതല്ല ). 
രൊക്കം പണമായോമണിയോർഡറായോ രേഖാമൂലം അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസു 


കൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാലാവധി 4 മാസം ആകുന്നു. തൊഴിലാളി സഹ 
കരണ 
സംഘങ്ങൾ തങ്ങളുടെ യോഗ്യതയെ സംബന്ധിച്ചും പ്രസ്തുത സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് നിലവിലുള്ള പ്രവൃത്തികളെ 
സംബന്ധിച്ചും രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേ താണ്. ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച പൊതുമരാമത്ത്, ഇറിഗേ 
ഷൻ എന്നീ വകുപ്പുകളിൽ നിലവിലുള്ളചട്ടങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ജലസേചന വിഭാഗം, 
ആലപ്പുഴ. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ 1/ എഇഇ/ 2011 - 12 . 

2011 ഏപ്രിൽ 18 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേ 1 

ചാലക്കുടി 

- ഇറിഗേഷൻ 
സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ-I അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള 
ജലസേചന പൊതുമരാമത്ത് 

വകുപ്പിൽ 

രജിസ്ട്രേഷനുള്ള 
അർഹരായ - കരാറുകാരിൽനിന്നും 

-- പണിയുടെ 

പേരെഴുതി 
മുദ്രവച്ച പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ടി ദർഘാസുകൾ താഴെ 
പറയുന്ന ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 

3. 30 - ന് 

അന്നേദിവസം 
സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്റ്റ്- II , 
തിരുവനന്തപുരം 18 - 6- 2004- ലെ സർക്കുലർ നമ്പർ 3759/ 04 /D5( 3)/ CIR അനുസരിച്ച് ഇനി മുതൽ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് 
മുഖേന രജിസ്ട്രേഡായി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. പ്രവർത്തിയുടെ പേര് വ്യക്തമായി രേഖ 

പ്പെടുത്താത്ത ദർഘാസ് കവറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ 
അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം അവസാന തീയതിയായി കണക്കാക്കേ താണ്. തപാലിൽ വരാവുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് കരാറുകാർ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയും ദർഘാസ് രജിസ്ട്രേഡായി 
തപാലിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായ തീയതിതാഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരമാണ്. 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽതുകയും 


സി . ആർ. ഡി . സ്കീം 


2 ,000 


പറയത്തോട് ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ - 80, 000 

പേരാമ്പ്ര ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ കി. മീ . 
0 / 280 - നും 0 / 420 - നും ഇടയ്ക്കുള്ള 
ഭാഗത്തെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ 

1,00, 000 
വലതുകര മെയിൻ കനാലിന്റെ കി . മീ. 
39 / 800 - നും 40/ 500 - നും ഇടയ്ക്കുള്ള 
ഭാഗത്തെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
1,18 ,000 


2 ,500 


3 


2 ,950 


- മുരിയാട് ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ കി . മീ . 
1/ 500 - നും 2 /100 - നും ഇടയ്ക്ക് ഉയരം 
കൂട്ടലും കി . മീ . 1/ 500- നും 1/700 - നും 
ഇടയ്ക്കുള്ള കൾവർട്ടിന്റെ പുനർ 
നിർമ്മാണവും - 3,00,000 
വലതുകര മെയിൻ കനാലിന്റെ കി. മീ. 
46 / 600 - നും 46 / 800 - നും ഇടയ്ക്കുള്ള 
ഭാഗത്തെ വെൽസെഫണിന്റെ അഭിവൃദ്ധി 
പണികൾ - 1,40 ,000 


7 , 500 


3 ,500 


പരിയാരം ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ കി . മീ . 
0 / 700 - നും 0/ 900 - നും ഇടയ്ക്കുള്ള 
ഭാഗത്തെ അടിയന്തിര ഉദ്ധാരണ പണികൾ - 
- 2,75,000 


6, 900 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 4 - നും 6 - നും 600 + വാറ്റ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 


400 + വാറ്റ് 


- വിൽക്കുന്ന 


തീയതിയും 


സ്വീകരിക്കുന്ന 


അവസാന 


ദർഘാസ് 

ഫോറങ്ങൾ 
സമയവും 17-5- 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 
ദർഘാസ് 

ഫോറങ്ങൾ 
തീയതിയും സമയവും 20 -5 - 2011, 3 മണിവരെ. 
ദർഘാസ് 

തുറക്കുന്ന 
3 .30 മണി. 


തീയതിയും 


സമയവും - 20 - 5 - 2011 


കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ് - " ഡി യും അതിനുമുകളിലും. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേ കാലാവധി - 2 മാസം. 


ദർഘാസ് സംബന്ധമായ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങൾ 

നിശ്ചിത വില - രൊക്കം 

പണമായോ 
മണിയോർഡർ ആയോ അടച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന നിശ്ചിത വിഭാഗം കരാറുകാർക്ക്താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും മേൽപ്പറഞ്ഞ വിൽപ്പന തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 
കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. 

കേരള ജലവിഭവ 

- വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാകുന്നു . ദർഘാസുകളോടൊപ്പം നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള പ്രകാരം 
100 -യുടെ മുദ്രക്കടലാസ്സിൽ തയ്യാറാക്കിയ 

പ്രിലിമിനറി 
എഗ്രിമെന്റ് 

അടക്കം - ചെയ്തിരിക്കേ താണ്. 

- ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തിന്റെ വില തിരികെ കൊടുക്കുന്നതല്ല. പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് മാതൃക ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ 
പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടു . നിരതദ്രവ്യമായി എടുക്കുന്ന നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ കിസാൻ വികാസ്പ്രതം എന്നിവ 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

പേരിൽ 
പണയപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസി നോടൊപ്പം അവരുടെ കൈവ 
ശമുള്ള എല്ലാ ജോലികളുടെയും വിശദവിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിസ്റ്റ് സഹകരണ സംഘം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉ ായിരിക്കേ താണ്. കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിന്റെ 8/ 3 വകുപ്പ് ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ 
നമ്പർ-I, ചാലക്കുടി. 


( ഒപ്പ്) 

അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


